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e iperboliche (6, 9) 


Conversione gradi/radianti 
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/R 50 

il /uper regolo calcolatore elettronico 
dello TEHfì/ Ifl/TRUmEflT/ 


-. 


IflTRODUZIOnE 


Negli ultimi anni il regolo calcolatore elettronico è diventato un indispensabile strumento per tutti 
coloro che lavorano nelle discipline tecniche e scientifiche. 

La Texas Instruments, leader nello sviluppo del circuito integrato, ha concentrato una elevatissima 
capacità di micro-programmazione nella SR 50. 

È semplice da usare, grazie al metodo di impostazione algebrico : in altre parole,non dovete 
imparare alcun speciale linguaggio di macchina per poter lavorare poiché la SR 50 parla la vostra 
lingua. 

Nelle pagine seguenti troverete informazioni ed esempi che vi renderanno familiare l'uso del super 
regolo calcolatore SR 50 

operazioni aritmetiche 

Addizione e sottrazione 
Moltiplicazione e divisione 
Somma di prodotti 

Memoria immagazzinamento e accumulo 

operazioni matematiche 

Quadrati e radici quadrate 

Potenze 

Reciproci 

Somma di quadrati e reciproci 
Conversione gradi - radianti 

operazioni di matematica superiore 

Funzioni trigonometriche 
Funzioni iperboliche 
Funzioni logaritmiche 
Funzioni esponenziali 
Fattoriali 


V_ 
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r ^ 

le 3 pre/tozioni che Tonno dell' /R 50 
un regolo elettronico diver/o 

L. A 


Tfì/TIERfl ALGEBRICA 


Non è necessario cambiare il metodo di impostazione poiché voi agite sulla tastiera cosi come 
scrivete sulla carta. Per esempio : 

1) 2—5+18 = 15 è impostata come segue 

2 - 5 + 18 = 15 

2) 4 X 7,3 
- =14.6 

2 


4 [x] 7,3 [T| 2 [j0 14,6 


r REGISTRI E ITIEmORIfi ' 

La SR 50 contiene 4 registri : 

1 ) Il registro di entrata X, il contenuto del quale è sempre visualizzato, arrotondato a 10 cifre. 

2) Il registro operativo Y usato per op erazioni con due variabili. I contenuti di X e Y possono 
essere scambiati usando il tasto Ix^yj 

3) Il registro di accumulo Z impiegato per la somma automatica di prodotti. 

4) Il registro di memoria M nel quale si può trasferire il contenuto del registro X per un uso 
successivo. Il contenuto della memoria può essere richiamato e ricaricato ancora sul registro X 
senza alterare gli altri registri. In aggiunta, la SR 50 effettua la somma in accumulo nella memoria. 
Cancellando non si annulla il contenuto di M. 

___/ 


/ommfì DI PRODOTTI 


La SR 50 è progettata per eseguire la somma di prodotti senza dover usare la memoria. Questa 
prestazione permette di impostare ogni espressione senza parentesi nella stessa sequenza logica 
come viene scritta. Per esempio : 


2X3 


2 J X 4 


: 7,9 


4 5 

2@3@4g20 304[|]5[g7,9 

Espressioni più complesse che usano parentesi quadre, sono ugualmente impostate con facilità. 
Per esempio : (((3 + 7) X 2 + 6) X 4 + 5) X 9 + 12 = 993 è impostata 

3 H 7 00206004 05 0JLxJ 9 £][=] 993 

















I' /R 50 rende /uperoti 
il regolo cla//ico 
e le tavole logaritmiche 


PRECI/IOflE 
DELL' /R 50 


funzioni 

TRIGOnomETRICHE 


A 


Tutte le elaborazioni sono effettuate con 
13 cifre e il visualizzatore mostra un valore 
arrotondato a 10 cifre. La precisione è ±1 
sulla decima cifra. 

In molti casi l'SR 50 è anche più precisa, 
in funzione del numero di funzioni realizzate. 
Per +, —, X, 4-, l'errore non supera ±1 sulla 
tredicesima cifra. Questo permette una 
lunga catena di calcoli senza perdere pre¬ 
cisione sulla decima cifra. 

7T è immagazzinato in permanenza con 
12 cifre decimali e non differisce dal valore 
esatto più di 2,1 X IO -13 . Sarebbe molto 
difficile controllare la precisione della 
SR 50 con i dati delle tavole di funzioni 
(trigonometriche, iperboliche, logaritmiche 
ed esponenziali) poiché solo alcune tavole 
danno una precisione alla decima cifra e 
non sono in formato tascabile. 

Un semplice esempio per controllare la 
precisione della SR 50 è il seguente : 

3 = Ve2 In 3 

3 Q5SIZD2 ETÌEKZ3 3 dove molte 

calcolatrici avrebbero indicato 2,999999999 
o 3,000000001 




L'SR 50 è stata progettata per calcolare 
tutte le funzioni trigonometriche ed 
iperboliche e i loro inversi. L’angolo può 
essere espresso in gradi o radianti a seconda 
della posizione del deviatore R/D. 

E'sempre possibile convertire il valore di 
un angolo da ra dianti a gradi o vice versa 
usando il tasto |d/ r) . 

Le funzioni inverse sono ottenute usando 
il tasto | are | prima del tasto di funzione. 

Le funzioni trigonometriche sono date nella 
gamma —200 Tt , +200 7T radianti (—36000, 
+36000 gradi). 

Le funzioni iperboliche sono calcolate 
premendo il tasto |hyp| prima della 
funzione. Le funzioni inverse sono ottenute 


usando hyp e |arc | in qualsiasi 


sequenza prima del tasto di funzione. 
Per esempio : tanh 6,43 =0,9999948 
6,43 [hyp] [ten] 0,9999948 


arcsinh 0,886 =0,798 
0,886 | are [[hyp 11 s7n~l 0,7984245338 o 
0,886 | hyp| [ are |[~sin~1 0,7984245338. 


V 


V. 




















moTEmoTico 



Quale è il numero di combinazioni di 35 palline prese 6 alla 
volta ? 


l 35 


35 ! 

6 ! (35-6) ! 


= 1 623 160 


35 □ 6 007] [x] 6 071035 rm ix^vl Rl 
1 623 160 


IflGEGflERE 

/TRUTTURRLE 



Quale è la lunghezza richiesta di un cavo uniforme teso fra due 
colonne di uguale altezza ? La distanza fra le colonne è 45 m, 
il cavo pesa 0,78 kg/m e la tensione nel punto più basso è 62 kg. 


2T WX 

L —-- sinh - 

W T 

2 X 62 0,78 X 45 

sinh 


94,885 m 


0.78 62 

0,78 [045 [062 0[hyp] [in][x] 2 0 62 @ 0,78 


[=] 94,88516293 


flfìVIGRTORE 



Trovare la rotta effettiva di un volo, conoscendo la rotta stabilita 
40°, la declinazione del vento 105°, la velocità effettiva dell'aero 
360 km/h, la velocità del vento 107 km/h. 

TH = TC +- arcsin (WV sin (WD - TC) / TAS) 

= 40 + arcsin (107 sin (105 - 40) / 360) 

= 55.63° 

105 0] 40 [=][sjn][x] 107 [T] 360 RI lare] [sinl [T| 

40 [=] 55.62706807 








/TUDEflTE 


Trovare il periodo di oscillazione di un pendolo conoscendo : 
I = 25 cm, g = 9,81 m/s 2 


T=2 7T N /^" = 2 7r N /9^= 1 

v Q v 9,81 


003 secondi 


E 

9-81 R 37 

E 

2 

000 



Una fattura mostra : 250 scatole di plastica a lire 50 cad, 
553 viti a lire 3 cad, 105 kg di vernice a lire 1170 per kg e 
3 bobine di filo elettrico da 200 metri a lire 100 per metro. 
Quale è l'ammontare dovuto considerando uno sconto del 
3 % per pagamento cassa ? 

Importo lordo : 

250 X 50 + 553 X 3 + 105 X 1170 + 3 X 200 X 10 
= 143 009 
Importo netto : 

3 

143 009-X 143 009 = 138 719 

100 

250 [X] 50[+] 553 [x] 3 [+] 105 [x] 1170 [+~| 3 

fXl 200 [X] 10 [HI 143 009 

IsToi rxl 3 mi00 FHk/-liniRCL| 138 718,73 



IflGEGflERE 

ELETTROniCO 


Una funzione a gradino di 18 V è applicata su un carico RC con 
R = 3300 £2e C = 47 /iF. Quale è la tensione ai capi del 
condensatore dopo 250 millisecondi ? 

t 250 X 1 cr 3 

Ve = Vi (I - e RC ) = 18 (I - e 3300 X 47 X IO- 6 ) 

= 14,4 V 

250 [ee] |+/-| 3 [7] 3300 [T] 47 [ee] 33 6 [=11777 
fe*1 I+/-I f+1 I 1 = 11x1 18 [3 1,440872087 X IO 1 



























ELETTRICI/Tfì 


Tre resistori di 560 £2, 390 f2, 670 £2 sono in parallelo. Quale è 
la resistenza equivalente ? 




Determinare la pressione parziale del CO 2 dissolto nel sangue 
secondo l'equazione di Henderson - Hasselbach, con 
[C0 2 tot] =25,1 mM/l, pH = 7,36, pK A =6,1, a = 0,0301 
1 

M =- 

Log 10 

[C0 2 tot] 25,1 

p co 2 --- - - = -— 

£ pH — pK A 

ale M + 1 ) 0,0301 (e ( 7 -36 — 6, ilLogio + 1 ) 

= 43 mm Hg 


7,36 Q 6,1 [fj][x] 10 [jnxjHSS 1 Flfxl 0,0301 
[T]25,1 [x °y][=] 43,43838466 


flnfiLI/TR 

FinonzifìRio 



Quale è il valore dell' investimento iniziale necessario a realizzare 
35 570 000 lire in 13 anni ? Il tasso di interesse è del 6,3 % 
composto trimestralmente. 

P = A/(1 +— )"9 
q 

0,063 v . 

= 35570000/(1 +- 13 X4 

4 

= Lit 15 782 240 

1 [T] 0,063 \T] 4 0[y3 4 [T]35 570 000 |x*>y||= 1 
15 782 240,36 
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Quale è il massimo sforzo in un asse con 1,3 cm di diametro, 
causato da un momento flettente di 875 kgcm ed una coppia 
di 1500 kgcm ? 


IflGEGflERE 

mECCRflICO 


* 


Smax — 7r d 3 (m b + \/ Mb + Mj ) 

16 / -—- 

=-- (875+VI875I 2 + (1500) 2 ) 

7T X (1,3) 3 

= 6054 kg/cm 2 

875 00 1600 0] 00*10 875 00 16 00 
FI IstoI 1,3 [0 3 0 |rcl 1 jx<»yl 06053,95673 



Quale è il flusso di acqua che attraversa uno sbarramento con 
sezione a V ? L'angolo di apertura della sezione è di 35° e 
l'altezza dell'acqua dal vertice dell'angolo è di 4,5 cm. 


IflGEGflERE 

CIVILE 


Q = 1,3346 (tg~") (h) 2 ' 47 

= 1,3346 (tg 17,5) (0,045) 2 ' 47 
= 1,98. 10‘ 4 m 3 /s = 0.2 l/s 

4,5 [0 1+/-| 2 | y x | 2,47 0 17,5 [tan] 0 1,3346 
= 1,983847717 X IO’ 4 



4-. 


* 


Quale è la variabile per i seguenti valori : 3, 5, 3, 7, 4. 
2 X 2 - N X 2 Sx 2 -N(H 2 

2 N 

a 2 =- 


N - 1 N - 1 

3 Z + 5 2 + 3 2 + 7 2 + 4 2 - 5 <- 


-= 2,8 


3 STO 


0 05 00 03 00 0 7 [ZÌI [0 0 


4 00 FI IrclI fx0 Isto I |x<>vl lTl 5 R 1010 

5 l+/-ll~+l ÌRClI RFTI 4 0 2,8 
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E/PonEnzifìu, 

LOGARITMI, 

POTERZE E RADICI 

La SR 50 presenta le due funzioni logarit¬ 
miche comunemente usate e i loro inversi 

— Logaritmo naturale in base e con il tasto 
H e » suo inverso con il tasto UHI 

— Logaritmo decimale in base 10 con il 
tasto | log] e il suo inverso, 10 x attraverso 
l'uso del tasto | y x | . 

Per esempio : In (45) =3,80666249 
45 ]Tnx] 3,80666249 
63,80666249 = 45 

3,80666249 [e^ 45 
log 2 =0,3010299957 
2 [log] 0,3010299957 
1Q0-3010299957 =2 

0,3010299957 | y*| 10 |x<»y|r=1 2 

Per la funzione inversa del logaritmo decimale 
( 10 x ) viene usata la funzione di potenzay*. 
In questo caso, poiché l'esponente deve 
essere entrato prima, il tasto scambio jx *»y| 
deve essere premuto prima del tasto 1 =1 
Le funzioni potenza y x e radice vengono 
eseguite nella stessa sequenza con la quale si 
leggono. 

(25,2) 4 - 6 =2 795 390,517 

25,2 [yEl 4 -6 l~=1 2 795 390.517 
Per ottenere la massima flessibilità durante 
i calcoli complessi, l’esponente può essere 
entrato o per primo o per ultimo, e poi 
posto in posizione corretta attraverso il 
tasto scambio [x-^yj 



r FunzionnmEnTO 
con nccumuLfiTORi 
E n RETE 

In condizioni normali d'impiego con 
accumulatori ben carichi potrete calcolare 
da 4 a 6 ore, che corrispondono a due giorni di 
lavoro medio. Il visualizzatore che lampeggia 
irregolarmente indica che gli accumulatori 
si stanno scaricando con il rischio di risposte 
inesatte. 

Gli accumulatori si potranno ricaricare in 3 
ore circa con l'interruttore della macchina 
in posizione OFF e in 6 ore circa in 
posizione ON. 

La SR 50 si può usare a rete per tempo 
illimitato, poiché gli accumulatori non saranno 
mai sovracaricati. 


facile da u/are. V IR 50 

non richiede alcun linguaggio /peciale, 

parla la vo/tra lingua 













un libretto d’i/truzione 
viene Fornito... 
ma raramente /arò u/ato !... 


IL LIBRETTO D'I/TRUZIOflE 



L’SR 50 è cosi facile da usare che il libretto d'istruzione, fornito 
nella scatola, può essere anche perduto. Raccomandiamo però 
di tenerlo con cura, poiché contiene un grande numero di utili 
informazioni. 

1. Descrizione 

2. Impostazione dati 

3. Operazioni aritmetiche 

4. Funzioni speciali 

5. Calcoli trigonometrici ed iperbolici 

6. Calcoli logaritmici 

7. Potenze e radici 

8. Uso della memoria 

9. Calcoli complessi 

10. Esempi 

11. Tabelle di conversione 

12. Formule generali 

13. Formule speciali 

14. Processo dati a livello registri 

15. Informazioni pratiche 

16. Numero di matricola e certificato garanzia. 



GLI RCCE//ORI DELL' /R 50 


L'SR 50 viene fornita completa dei seguenti accessori : 

— Un adattatore / caricatore a norme europea (220 V) che 
permette nello stesso tempo di ricaricare gli accumulatori e di 
lavorare con l'SR 50.. 

— Una custodia funzionale che proteggerà la calcolatrice nel 
tempo. 

— Il libretto d'istruzione. 


A 


J 


I' /R 50 è interamente 
garantita per un anno 


ii 
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